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PART III 


Stores Purchase 


Tender ID — 2020_AGRI_387012_2. 


Agriculture Development and Farmers 

Welfare Department 


Tender No. with PAC — CC ( 2 ) 167 / 20 / e - TEND - 1 / 
2020-21/SN - 20 lakhs. 


e - TENDER NOTICES 


( 1 ) 


EMD — 1 % of PAC through online payment . 
Cost of e -tender ( online submission ) 

—3,800 + 18 % 
GST. 


No. CC ( 2 ) 167/2020. 


30th October 2020 . 


Document sale start date- 30-10-2020 . 


Bid submission start date — 30-10-2020 . 


Document sale end date—25-11-2020 . 


Last date and time of receipt of e - tender 
25-11-2020, 5 p. m. 

Date and time of opening of e - tender — 30-11-2020 , 
11 a, m. 


e - Tenders in single cover system are invited online 
tender bids in single cover system from competent 
Manufacturers or their distributers / dealers for the 
“ Supply of Filter Paper ” at Central Soil and Plant 
Health Centre , Parrottukonam , Thiruvananthapuram . 
The tender is to be submitted as e - tenders through 
https://etenders.kerala.gov.in . Since this is an e -tender, 
only those bidders who have enrolled in the above portal 
with their own Digital Signature Certificate ( DSC ) can 
participate in the tender. e - Tender document and other 
details can be obtained from the above e - portal . 
The bidders should be able to supply all the items of the 
e - tender for which he has participated . 


Date up to which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31-3-2021. 


Security Deposit - 5 % of the total contract amount 
inclusive of EMD . 


Period of supply - Within 30 days of receipt of 
supply order. 


Gaz . No. 45 / 2020 / DTP (Stores Purchase ) . 
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STORES PURCHASE 


624 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 2 ) 


( 1 ) 


No , CC ( 2 ) 199/2020. 


30th October 2020 . 


നമ്പർ എ -309 2020 . 


2020 ഒക്ടോബർ 14 . 


2020 - 21 


e - Tenders in single cover system are invited online 
tender bids in single cover system from competent 
Manufacturers or their distributers / dealers for the 
" Supply of Good Quality Inert Materials— ( Vermiculite ) for 
Biofertilizer Production ” at Central Soil and Plant 
Health Centre, Parrottukonam , Thiruvananthapuram . The 
tender is to be submitted as e - tenders through 
https://etenders.kerala.gov.in . Since this is an e - tender, 
only those bidders who have enrolled in the above portal 
with their own Digital Signature Certificate ( DSC ) can 
participate in the tender. e - Tender document and other 
details can be obtained from the above e - portal . The 
bidders should be able to supply all the items of the 
e - tender for which he has participated.. 


മാവേ ലി ക്കര ജില്ലാ കൃഷി തോട്ട ത്തി ൽ 
സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന Development of Fruits,, 
Flowers and Medicinal plants പദ്ധതി പ്കാ രം 
ഫലവൃക്ഷത്തെകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനാവശ്യമായ 125000 
എണ്ണം Compressed buffered coir pith pellet with 
biodegradable cover വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള 
വ്യക്തി ക ളിൽ നിന്നും സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ - നിന്നും 
മൽ സ ര സ്വഭാ വ മുള്ള മുദ വെച്ച് ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ 

തുക 


₹ 


4,90,000 . 


നിബന്ധനകൾ 


1 . 


വിതരണം ചെയ്യുന്ന Compressed buffered coir pith 
pellet with biodegradable cover 50 മി . മീ . 
വ്യാസവും 1.0-15 സെ . മീ . കനവുമുള്ളതായിരിക്കണം. 
കൂടാതെ നനച്ചതിനുശേഷം 5.0-7.0 സെ . മീ . വികാസ 
ശേഷിയുമുള്ളതായിരിക്കണം, 


Tender ID - 2020_AGRI_387012_2 . 


2 . 


ടണ്ടവിൽ 


ഒരെ ണ്ണ ത്തിന്റെ നിര ക്കാ യി രി ക്ക ണം 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 


Tender No. with PAC — CC ( 2 ) 199 / 20 / e - TEND - 2 / 
2020-21 / SN_X 3 lakhs. 


3 . 


EMD — 1 % of PAC through online payment . 


Cost of e - tender ( online submission) ? 600 + 18 % 


ദർഘാ സു കൾ സൂപ ണ്ട് , ജില്ലാ ക്യ ഷി തോട്ടം , 
മാവേലിക്കര എന്ന വിലാസത്തിൽ 2020 നവംബർ 
25 ബുധനാഴ്ച 10 മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭിക്കേണ്ടതും 
അന്നേ ദിവസം 11 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജരായ 
ടെണ്ടർ ദാ യ ക രു ടെ യോ അ വ രുടെ പതി നി ധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും കുറഞ്ഞ 
നിര ക്കി ലു ള്ള ദർഘാസ് യുക്ത മെന്ന് കണ്ടാൽ 
അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 


GST.. 


Document sale start date- 30-10-2020 . 


Bid submission start date- 30-10-2020 .. 


4 . 


Document sale end date- 25-11-2020 .. 


Last date and time of receipt of e - tender 
25-11-2020, 5 p. m. 


5 . 


Date and time of opening of e - tender— 30-11-2020 , 


11.30 a . m. 


Date up to which the rates are to remain firm for 


acceptance - 31-3-2021 . 


പ ണ മ ാ യ 


ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന് പുറത്ത് മുകളിലായി 
ടെണ്ടർ നമ്പർ എ -309 12020, തീയതി 25 -11 -2020 , 
Compressed buffered coir pith pellet with 
biodegradable cover വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ടെണ്ടർ എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
2020 നവംബർ 15 മുതൽ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിതരണം ആരംഭിക്കുകയും 2020 നവംബർ 24 - ന് 
4.30 മണിയോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 

മ ണി യാർ ഡ റായാ മാ തമ 
സ്വീക രിക്കു ക യു ള്ളൂ ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 

₹ 5,000 - ന്റെ നിരതദ്രവ്യം ക്രോസ്സ് 
ചെയ് ത ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി സൂപ ണ്ട് , ജില്ലാ 
കൃ ഷിത്തോട്ടം, മാവേലിക്കര എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എസ്.ബി.ഐ. കൊച്ചാലു മൂട് ശാഖയിൽ നിന്നും 
മാറത്തക്കവിധം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം X 200 വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തി സംബന്ധമായ സമ്മതപത്രം 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Security Deposit— 5 % of the total contract amount 
inclusive of EMD .. 


6 . 


Period of supply - Within 30 days of receipt of 
supply order. 


Central Soil and Plant Health Centre, 


7 . 


Parrottukonam ,, 


( Sd . ) 


Thiruvananthapuram -695 015 . 


Chief Soil Chemist. 
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8 . 


4 . 


9 . 


ടെണ്ടർ അംഗീക രിച്ചു വെന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ 
ആവശ്യാനുസരണം Compressed buffered coir pith 
pellet with biodegradable cover വിത ര ണം 
ചെയ്യുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 
ടെണ്ടർ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൽ കുറവ് 
വരു ത്തു ക യോ , കൂടു തൽ ആ വ ശ്യ പ്പെടു കയോ 
ചെയ്യു ന്നുവെങ്കിൽ അവ വിതരണം ചെയ്യു ന്നതിന് 
കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം 
ഫാമിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും 
ഈടാക്കുന്നതാണ് . 


5 . 


10 . 


പണമായ 


ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന് പുറത്ത് മുകളിലായി 
ടെണ്ടർ നമ്പർ എ -312 | 2020, തീയതി 25 -11-2020 , 
Compressed buffered coir pith pellet with 
biodegradable cover വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ടെണ്ടർ എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
2020 നവംബർ 15 മുതൽ ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിതരണം ആരംഭിക്കുകയും 2020 നവംബർ 24 - ന് 
4.30 മണിയോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 

മ ണി യാർ ഡ റാ യോ മാ തമ 
സ്വീക രിക്കു ക യു ള്ളൂ ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം 

ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
6. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ? 5,000 - ന്റെ നിരതദ്രവ്യം ക്രോസ്സ് 

ചെയ് ത ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി സൂപ ണ്ട് , ജില്ലാ 
കൃഷിത്തോട്ടം , മാവേലിക്കര എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എസ്.ബി.ഐ. കൊച്ചാലു മൂട് ശാഖയിൽ നിന്നും 
മാറത്തക്കവിധം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ? 200 വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തി സംബന്ധമായ സമ്മതപത്രം 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


11 . 


12 . 


ഗുണ മേ ന്മയും എണ്ണവും ബോധ്യ പ്പെ ടു ത്തു വാൻ 
കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 
അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയത്ത് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വ്യ വ സ്ഥ കൾക്ക് 

വിരു ദ്ധ മാ യി 

ക രാ റു കാ രൻ 
പ്രവർത്തിക്കുകയോ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ 
വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിന് 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ആയത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന 
എല്ലാ നഷ്ട ങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ ഉത്ത ര വാ ദിത്വം 
കരാറുകാരന് മാത്രമായിരിക്കും. ടി നഷ്ടം റവന്യൂ 
റിക്കവറി അടക്കമുള്ള നിയമാനുസൃത മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ 
ഈടാക്കുന്നതാണ്. 


7 . 


8 . 


13 . 


കൂടു തൽ 


ടെണ്ടർ സംബ ന്ധ മ ായ 

വിവ ര ങ്ങൾ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ വ ത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഫോൺ ( 0479-2357690 ) . 


ടെണ്ട ർ അംഗീകരിച്ചുവെന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ 
ആവശ്യാനുസരണം Compressed buffered coir pith 
pellet with biodegradable cover വിത ര ണം 
ചെയ്യുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 


(2 ) 


9 . 


നമ്പർ എ -31212020 . 


2020 ഒക്ടോബർ 14 . 


2020 - 21 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൽ കുറവ് 
വരു ത്തു ക യോ , കൂടു തൽ ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ക യോ 
ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം 
ഫാമിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും 
ഈടാക്കുന്നതാണ്. 


10 , 


ഗുണ മേന്മയും എണ്ണവും ബോധ്യ പ്പെടു ത്തു വാൻ 
കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 


11 . 


മാവേ ലി ക്കര ജില്ലാ കൃഷി തോട്ടു ത്തി ൽ 
സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന Augmenting production 
and distribution of planting materials through Departmental 
Farms പദ്ധതി പ്രകാരം പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തി 
നാവശ്യമായ 75000 എണ്ണം Compressed buffered coir pith 
pellet with biodegradable cover വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മൽസ ര സ്വഭാ വ മുള്ള മുദ്രവെച്ച ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
അടങ്കൽ തുക ? 1,60,000 . 

നിബന്ധനകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന Compressed buffered coir pith 
pellet with biodegradable cover 28 മി . മീ . വ്യാസവും 
0.5-1.5 സെ . മീ . കനവുമുള്ളതായിരിക്കണം. കൂടാതെ 
നനച്ചതിനുശേഷം 2.0-5.0 സെ . മീ . വികാസശേഷിയു 
മുള്ളതായിരിക്കണം. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 
അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയത്ത് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതാണ്. 


12 . 


1 . 


വ്യ വ സ്ഥ കൾക്ക് വിരു ദ്ധ മായി 

ക രാ റു കാ ര ൻ 
പ്രവർത്തിക്കുകയോ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ 
വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിന് 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ആയത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന 
എല്ലാ നഷ്ട ങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ ഉത്ത ര വാ ദിത്വം 
കരാറുകാരന് മാത്രമായിരിക്കും. ടി നഷ്ടം റവന്യൂ 
റിക്കവറി അടക്കമുള്ള നിയമാനുസൃത മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ 
ഈടാക്കുന്നതാണ്. 


2 . 


ഒര ണ്ണ ത്തിന്റെ നിര ക്കാ യി രി ക്കണം ടണ്ട് നിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 


3 , 


13 . 


ദർഘാ സു കൾ സൂപ ണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം , 
മാവേലിക്കര എന്ന വിലാസത്തിൽ 2020 നവംബർ 
25 ബുധനാഴ്ച 2 മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭിക്കേണ്ടതും 
അന്നേ ദിവസം 4 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജ രായ 
ടെണ്ടർ ദാ യ ക രു ടെയോ അവ രുടെ പതി നിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും കുറഞ്ഞ 
നിര ക്കി ലുള്ള 

ദർ ഘാസ് യുക്ത മെ ന്ന് കണ്ടാൽ 
അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 


ടെണ്ടർ സ o ബ സ്ഥ മായ 

കൂടു തൽ 

വിവ ര ങ്ങൾ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പവ്യ ത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഫോൺ ( 0479-2357690 ) . 


ജില്ലാകൃഷിത്തോട്ടം, 
മാവേലിക്കര. 


( ഒപ്പ് ) 
സൂപ്രണ്ട്. 
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Fire and Rescue Services Department 


e - TENDER NOTICES 


( 1 ) 


No. CD1-6667 / 2020 . 


20th October 2020 . 


e - Tenders in two cover systems are invited from competent manufacturers or their authorised dealers 
with adequate stock and repair capabilities for the Supply of 6200 Nos . of Metal Badge 
as per the specifications of this department . The tender is to be submitted as e - tenders through 
https://etenders.kerala.gov.in . Since this is an e -tender, only those bidders who have enrolled in the above portal with 
their own Digital Signature Certificate ( DSC ) can participate in the tender. 


e - Tender document and other details can be obtained from the above e -portal. 


The tender has two parts : 


1. Technical bid . 


2. Financial bid ( BOC ) . 


Tender No. with PAC - KFRS -CD - e - Tender No. 2 /2020-21 / SN— * 6.2 lakhs. 


EMD — 1 % of PAC in online payment . 


Date of Prebid Meeting — 2-11-2020 , 10 am ( through online ) . 


Closing date and time of e - tender — 20-11-2020, 4 


P. m . 


Last date and time of receipt of e - tender — 20-11-2020, 4 p . m . 
Date and time of Samples /Documents /Presentations verification — 26-11-2020 , 2.30 p . m . 


Date and time of opening of e - Tender : 


1 . 


Technical bid - 26-11-2020 , 11 a . m . 


Financial bid — 27-11-2020 , 11 a . m . ( The date may change depending on the completion 
of technical evaluation ) . 


Cost of e - Tender ( online submission ) — 1,300 + GST @ 18 % ( GST shall be paid by the bidder through GST 
payment methods in reverse charge basis ) . 


Date upto which the rates are to remain firm for acceptance —-31-3-2021 . 


Security Deposit — 5 % of total contract amount . ( To be furnished as bank guarantee of a Nationalised or Scheduled 
Commercial Bank by the successful bidder ). 


Period of supply - Within 45 days from the date of supply order. 


The bidder desiring to take part in the bid shall log into https://etenders.kerala.gov.in and then select tender and 
make the payment . Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of India . There are 
two options — State Bank of India Net banking payment , payment through MOPS from other banks to the payment 
gateway of SBI . 


For obtaining Digital Signature Certificate ( DSC ) and necessary portal enrolment bidders can visit the 
website https://etenders.kerala.gov.in 


Tenders will be opened online in the presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in before the prescribed time of opening of technical and financial bids . If the date fixed for opening happens to 
be a holiday /due to internet failure, the tender will be opened in the next working day, at the same time . 
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The tenderer, or his representative, shall be physically present at the Fire and Rescue Services Headquarters on 
the date prescribed with the necessary documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and 
accessories for the total understanding and verification of the technical committee . 


The price of the e - tender form shall be received only through online payment SBI/SBI MOPS . 


The cost should be quoted in Indian Currency only. 


The tender has two covers : 


• Technical cover 


Financial cover 


The first cover i.e. the technical cover shall be uploaded with the following document : 


1. Scanned copy of Departmental Technical Specification of the product intended to supply duly signed and 
stamped by the bidder. 


The bidder should sign , stamp and upload the Departmental Technical Specification as such , along with the tender. 
Uploading the duly signed and stamped Departmental Technical Specification will be treated as the applicant is ready to 
supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 


In case of any deviation from the Departmental Technical Specification, the bidder shall fill and upload specification 
compliance statement in the following proforma, clearly marking the details of deviation . The committee will check the 
admissibility of the deviation mentioned by the bidder and the tender will be admitted only if the deviation proposed by 
the bidder is acceptable for the Departmental Technical Committee . Deviations , if any, shall be strictly marked in the 
Specification Compliance Statement itself . If the applicant uploaded the Specification Compliance Statement and no 
marking is made in the column provided for marking deviation in the statement, it will be treated as the applicant is ready 
to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 


Specification Compliance Statement for Metal Badge 


Sl . 


Detail of Departmental 
Technical Specification 


Detail of the product offered 


Deviation from Departmental 
Technical Specification, if any 


No. 


2. Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 200 . 


3. Brochure of the product intended to supply . 


4. Work Experience Certificate , OEM Authorisation Letter and other relevant details ( as per the requirements . ) 


5. Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth * 200 to the effect that no 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court against him /his partner /s or any of his 
directors in connection with fabrication / supply of similar product made earlier to this Department. 


I, 

( Name , Address, Firm ) , do hereby declare that no Vigilance Case have 
been charge sheeted and pending trial at Court against me , any of my partner / s or any of my directors , in 
connection with fabrication / supply of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services 
Department/Government of Kerala and none of us or our firm is blacklisted by any Government agencies / PSUS 
in Kerala . 


6. Paid Receipt of the GST of Tender Fee . ( GST shall be paid by the bidder through GST payment methods in 

reverse charge basis ) . 


Gaz . No. 45 / 2020 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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Pre bid meeting 

Online pre bid meeting will be held on the date and time mentioned above . Bidders can participate in the pre 
bid meeting through the link meet.google.com/ync-ybge-tam and clarify their doubts , if any . They can clarify their 
doubts by sending an e - Mail to hq.frs @ kerala.gov.in and by contacting The Director ( Technical ) , Fire and Rescue 
Services Hqrs . , Thiruvananthapuram in Phone Number 09497920101. 


Tender opening and evaluation 


(a ) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 
Headquarters with documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and accessories for the full 
understanding of the Head Office Purchase Committee ( Technical ), on the date specified . 


( b ) Sample of Metal Badge should be produced before the Committee for Technical Evaluation , which would be 
subjected to test by the departmental personnel . Technical expert of Bidder should be available for explaining all the 
aspects of the item . 


( c ) There will not be any further communications about the opening of the technical and financial bids separately. 
Soon on opening the technical bid of e - tenders , the committee constituted to evaluate the technical aspects , will meet 
and scrutinize the technical specification of equipment submitted with the e - tender. 


( d) Technical expert of Bidder should be available for explaining all the aspects of the item , during the time of 
presentation and evaluation. 


( e) During evaluation , the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical 
Specification . Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for 
subsequent financial evaluation . 


( f) The financial bid belonging to those dealers /suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as 
required above by Kerala Fire & Rescue Services Department alone will be considered . 


( g ) On finalization of technical evaluation, the second cover i.e. the financial bid of the concerned competent firm 
will be evaluated by the Head Office Committee ( Finance ) for consideration . 


The bidder should upload all the supporting documents along with the Technical cover . 


( h ) The originals of all the required documents like Technical specification compliance statement of the product , 
Agreement in stamp paper worth * 200. The declaration on Kerala Stamp Paper worth 200 , Brouchers /Photograph of 
the item intended to supply, OEM Authorisation Letter and other required documents shall be produced before the 
undersigned soon after the Financial Bid opening . 


(i) After opening the financial bid , financial evaluation will be done and the details will be uploaded in the 
financial evaluation field of the e - tender site , only after consultation with the DPC . The decision of the DPC shall be final 
on the admissibility of the tender and thereafter awarding of the contract . 


(1) The right of acceptance or rejection of e - tender or cancelling the tender without assigning any reason , at any 
stage of tendering , is solemnly vested with the Director General , Kerala Fire and Rescue Services or a committee 
appointed by him . 


The rules and regulations prescribed for e - tenders by the Government of Kerala / Store Purchase Manual , 
Government of Kerala shall be applicable to this e - tender also . If any tenderer wants any clarification on any aspect of 
the tender, he / she can send email to dt.frs@kerala.gov.in or fax to 0471-2337422 . 


Details with respect to the e - tender and the details of specifications of the item to be purchase can be obtained 
from the e - tender website https://etenders.kerala.gov.in. 


Any legal dispute that may arise in relation to the e - tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Thiruvananthapuram District Court . 
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TECHNICAL SPECIFICATION 


1 . 


57 x 40 mm 0.55 mm thick brass 


2. 


uv printed coated plate on front. 


3 . 


57 x 40 mm 2 mm thick acrylic on the back . 


4. 


Total thickness 2.5 mm . 


5. With pasted 50 mm pin on back of acrylic 


6 . 


Size and colour of the font shall be fixed after sample approval. 


7. Design attached . 


FRONT 

CIVIL 


DEFENCE 


mu CPLDER 


CERALA 


VOLUNTEER 


57 x 40 mm 
BACK 


Conditions 


1. Whether samples are essential 


: Pamphlets , Photograph etc. should be forwarded 

along with the tender . Samples shall be 
produced which may be subjected to tests by the 
departmental personnel. 


2. Period within which goods should be delivered 


Within 45 days from the date of supply order. 


3 . 


: FO.R. , Thiruvananthapuram . 


Rates should be quoted including all taxes and 
transportation charge 


4. Payment 


:: 100 % payment against delivery at Thiruvananthapuram 

and final acceptance by an acceptance committee . 


5. Other Special Conditions 


: 1. A Warranty of 6 months from the date of 

successful final receipt of the item . 


2. EMD — 1 % of PAC in online payment . 


3. Security deposit 5 % of total contract amount to be 

furnished as mentioned in the Notice inviting 
e - Tender, which will be released after the expiry of 
the warrantee period. 


4. Any firm whose proprietor, Partner or Director is 

involved in a Vigilance Case has been charge 
sheeted and pending trial at court in connection 
with fabrication / supply of similar product made 
earlier to this Department/Kerala Government are 
not eligible to participate and shall be barred from 
participating in this tender. 
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5. Anybody attempting to offer bribe or otherwise 

influence in any manner the officials of the Kerala 
Fire and Rescue Services or its supervisory levels 
in the Government will be disqualified . 


6. Tenderer must produce Manufacturers ( OEM ) 

authorization letter confirming uninterrupted 
supply , full compliance with tender specifications 
along with Technical bid . 


( 2 ) 


No. CD1-6669 /2020 . 


20th October 2020 . 


e - Tenders in two cover systems are invited from competent manufacturers or their authorised dealers 
with adequate stock and repair capabilities for the Supply of 6278 Nos . of Walking / Jogging / PT Shoe 
as per the specifications of this department . The tender is to be submitted as e - tenders through 
https://etenders.kerala.gov.in . Since this is an e - tender, only those bidders who have enrolled in the above portal with 
their own Digital Signature Certificate ( DSC ) can participate in the tender. 


e - Tender document and other details can be obtained from the above e - portal . 


The tender has two parts : 


1. Technical bid . 


2. Financial bid ( BOQ ) . 


Tender No. with PACKFRS -CD -e - Tender No. 4 /2020-21 /SN — 25.112 lakhs. 


EMD— 1 % of PAC in online payment . 


Closing date and time of e -tender — 20-11-2020 , 4 p . m . 
Date of pre bid meeting — 2-11-2020 , 12 p . m . ( Through Online ) 
Last date and time of receipt of e - tender — 20-11-2020 , 4 p . m . 
Date and time of Samples /Documents /Presentations verification — 26-11-2020 , 2.30 p . m . 


Date and time of opening of e - Tender: 


1. Technical bid - 26-11-2020 , 11 a . m . 


2 . 


Financial bid — 27-11-2020 , 11 a . m . ( The date may change depending on the completion 
of technical evaluation ) . 


Cost of e - Tender ( online submission ) — * 3,800 + GST @ 18 % ( GST shall be paid by the bidder through GST 
payment methods in reverse charge basis ) . 

Date upto which the rates are to remain firm for acceptance — 31-3-2021. 

Security Deposit — 5 % of total contract amount. ( To be furnished as bank guarantee of a Nationalised or 
Scheduled Commercial Bank by the successful bidder ). 

Period of supply- Within 60 days from the date of supply order. 

The bidder desiring to take part in the bid shall log into https://etenders.kerala.gov.in and then select tender and 
make the payment . Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of India . There are 
two options — State Bank of India Net banking payment , payment through MOPS from other banks to the payment 
gateway of SBI . 

For obtaining Digital Signature Certificate ( DSC ) and necessary portal enrolment bidders can visit the 
website https://etenders.kerala.gov.in. 

Tenders will be opened online in the presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in before the prescribed time of opening of technical and financial bids . If the date fixed for opening happens to 
be a holiday / due to internet failure, the tender will be opened in the next working day, at the same time. 

The tenderer, or his representative , shall be physically present at the Fire and Rescue Services Headquarters on 
the date prescribed , with the necessary documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and 
accessories for the total understanding and verification of the technical committee . 
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The price of the e - tender form shall be received only through online payment SBI/SBI MOPS . 


The cost should be quoted in Indian Currency only . 


The tender has two covers : 


• Technical cover 


Financial cover 


The first cover i.e. the technical cover shall be uploaded with the following documents : 


1. Scanned copy of Departmental Technical Specification of the product intended to supply duly signed and 
stamped by the bidder. 


The bidder should sign , stamp and upload the Departmental Technical Specification as such , along with the tender. 
Uploading the duly signed and stamped Departmental Technical Specification will be treated as the applicant is ready to 
supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 


In case of any deviation from the Departmental Technical Specification , the bidder shall fill and upload specification 
compliance statement in the following proforma, clearly marking the details of deviation . The committee will check the 
admissibility of the deviation mentioned by the bidder and the tender will be admitted only if the deviation proposed by 
the bidder is acceptable for the Departmental Technical Committee . Deviations , if any, shall be strictly marked in the 
Specification Compliance Statement itself . If the applicant uploaded the Specification Compliance Statement and no 
marking is made in the column provided for marking deviation in the statement , it will be treated as the applicant is ready 
to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 


Specification Compliance Statement for Walking/ Jogging / PT Shoe 


SI . 


Detail of Departmental 
Technical Specification 


Detail of the product offered 


Deviation from Departmental 
Technical Specification, if any 


No. 


2. Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 200 . 


3. Brochure of the product intended to supply . 


4. Work Experience Certificate, OEM Authorisation Letter and other relevant details ( as per the requirements . ) 


5. Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth * 200 to the effect that no 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court against him / his partner / s or any of his 
directors in connection with fabrication / supply of similar product made earlier to this Department. 


I , 

(Name , Address, Firm ), do hereby declare that no Vigilance Case have 
been charge sheeted and pending trial at Court against me , any of my partner/ s or any of my directors , in 
connection with fabrication / supply of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services 
Department /Government of Kerala and none of us or our firm is blacklisted by any Government agencies /PSUS 
in Kerala . 


6. Paid Receipt of the GST of Tender Fee . ( GST shall be paid by the bidder through GST payment methods in 

reverse charge basis ) . 


Pre bid meeting 

Online pre bid meeting will be held on the date and time mentioned above . Bidders can participate in the pre 
bid meeting through the link meet.google.com/aip-yndx-rpr and clarify their doubts , if any. They can clarify their doubts 
by sending an e -Mail to hq.frs@kerala.gov.in and by contacting The Director ( Technical ), Fire and Rescue Services Hqrs ., 
Thiruvananthapuram in Phone Number 09497920101. 


Gaz . No. 45 / 2020 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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Tender opening and evaluation 


( a ) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 
Headquarters with documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and accessories for the full 
understanding of the Head Office Purchase Committee ( Technical), on the date specified. 

( b ) Sample of Walking /Jogging /PT Shoe should be produced before the Committee for Technical Evaluation , which 
would be subjected to test by the departmental personnel . Technical expert of Bidder should be available for explaining 
all the aspects of the item . 

( c ) There will not be any further communications about the opening of the technical and financial bids separately . 
Soon on opening the technical bid of e - tenders , the committee constituted to evaluate the technical aspects , will meet 
and scrutinize the technical specification of equipment submitted with the e -tender. 


( d ) Technical expert of Bidder should be available for explaining all the aspects of the item , during the time of 
presentation and evaluation . 


( e ) During evaluation , the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical 
Specification . Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for 
subsequent financial evaluation . 


( f) The financial bid belonging to those dealers /suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as 
required above by Kerala Fire & Rescue Services Department alone will be considered . 

( g ) On finalization of technical evaluation , the second cover i.e. the financial bid of the concerned competent firm 
will be evaluated by the Head Office Committee ( Finance) for consideration . 


The bidder should upload all the supporting documents along with the Technical cover. 

( h ) The originals of all the required documents like Technical specification compliance statement of the product, 
Agreement in stamp paper worth 200. The declaration on Kerala Stamp Paper worth 200 , Brouchers / Photograph of the 
item intended to supply , OEM Authorisation Letter and other required documents shall be produced before the 
undersigned soon after the Financial Bid opening . 

( 1) After opening the financial bid , financial evaluation will be done and the details will be uploaded in the 
financial evaluation field of the e - tender site , only after consultation with the DPC . The decision of the DPC shall be final 
on the admissibility of the tender and thereafter awarding of the contract. 


( j) The right of acceptance or rejection of e - tender or cancelling the tender without assigning any reason , at any 
stage of tendering , is solemnly vested with the Director General , Kerala Fire and Rescue Services or a committee 
appointed by him . 


The rules and regulations prescribed for e - tenders by the Government of Kerala / Store Purchase Manual , 
Government of Kerala shall be applicable to this e - tender also . If any tenderer wants any clarification on any aspect of 
the tender, he/she can send email to dt.frs @ kerala.gov.in or fax to 0471-2337422 . 

Details with respect to the e - tender and the details of specifications of the item to be purchase can be obtained 
from the e - tender website https://etenders.kerala.gov.in. 

Any legal dispute that may arise in relation to the e - tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Thiruvananthapuram District Court . 


TECHNICAL SPECIFICATION 


1. Colour - Brown 


2. Material 


Upper /outside - Foam laminated Water repellant polyester cloth of superior quality, durable and highly flexible 


. 


Single molded rubberized PVC sole . 


Inside of the sole covered with laminated cushion of fresh EVA foam of thickness not less than 2.5 mm . 


3. The sole and the upper part shall be single moulded . 
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4. No heel . 


5. Stiches of high strength . 


6. Eyelets with shoe laces . 


7 . 


The topline cuff / collar should be foam laminated . 


8. Heavy Skin fit at the back . 


Conditions 


1 . 


Whether samples are essential 


: Pamphlets , Photograph etc. should be forwarded 

along with the tender . Samples shall be 
produced which may be subjected to tests by the 
departmental personnel . 


2. 


Period within which goods should be delivered 


: Within 60 days from the date of supply order. 


3 . 


: FO.R. , Thiruvananthapuram . 


Rates should be quoted including all taxes and 
transportation charge 


4. Payment 


: 100 % payment against delivery at Thiruvananthapuram 

and final acceptance by an acceptance committee . 


5. Other Special Conditions 


: 


1. A Warranty of 12 months from the date of 

successful final receipt of the item . 


2. EMD — 1 % of PAC in online payment . 


3. Security deposit 5 % of total contract amount to be 

furnished as mentioned in the Notice inviting 
e - Tender, which will be released after the expiry of 
the warrantee period . 


4. Any firm whose proprietor, Partner or Director is 

involved in a Vigilance Case has been charge 
sheeted and pending trial at court in connection 
with fabrication /supply of similar product made 
earlier to this Department/Kerala Government are 
not eligible to participate and shall be barred from 
participating in this tender. 


5. Any body attempting to offer bribe or otherwise 

influence in any manner the officials of the Kerala 
Fire and Rescue Services or its supervisory levels 
in the Government will be disqualified . 


6. Tenderer must produce Manufacturers ( OEM ) 

authorization letter confirming uninterrupted 
supply, full compliance with tender specifications 
along with Technical bid . 
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( 3 ) 


No. CD1-6672 /2020 . 


21st October 2020 . 


e - Tenders in two cover systems are invited from competent manufacturers or their authorised dealers 
with adequate stock and repair capabilities for the Supply of 18 Nos . of Scoop Stretcher as per the specifications of this 
department. The tender is to be submitted as e - tenders through https://etenders.kerala.gov.in . Since this is an e -tender, only 
those bidders who have enrolled in the above portal with their own Digital Signature Certificate ( DSC ) can participate 
in the tender. 


e - Tender document and other details can be obtained from the above e - portal . 


The tender has two parts: 


1. Technical bid . 


2. Financial bid (BOQ) . 


Tender No. with PAC - KFRS -CD - e - Tender No. 7 / 2020-21/SN 1.62 lakhs. 


EMD — 1 % of PAC in online payment . 


Closing date and time of e - tender — 23-11-2020 , 4 p . m . 
Last date and time of receipt of e - tender — 23-11-2020 , 4 p . m . 
Date and time of Samples / Documents / Presentations verification — 30-11-2020 , 2 p . m . 
Date of prebid meeting — 3-11-2020 , 12 p . m . ( through online ) 
Date and time of opening of e - Tender: 


1 . 


Technical bid — 30-11-2020 , 11 a . m . 


2 . 


Financial bid - 1-12-2020 , 
of technical evaluation ) . 


11 a . m . ( The date may change depending on the completion 


Cost of e - Tender ( online submission ) — 400 + GST @ 18 % ( GST shall be paid by the bidder through GST 
payment methods in reverse charge basis ) . 

Date upto which the rates are to remain firm for acceptance — 31-3-2021. 

Security Deposit — 5 % of total contract amount . ( To be furnished as bank guarantee of a Nationalised or 
Scheduled Commercial Bank by the successful bidder ). 

Period of supply— Within 45 days from the date of supply order. 

The bidder desiring to take part in the bid shall log into https://etenders.kerala.gov.in and then select tender and 
make the payment . Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of India . There are 
two options — State Bank of India Net banking payment , payment through MOPS from other banks to the payment 
gateway of SBI . 


For obtaining Digital Signature Certificate ( DSC ) and necessary portal enrolment bidders can visit the 
website https://etenders.kerala.gov.in 

Tenders will be opened online in the presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in before the prescribed time of opening of technical and financial bids . If the date fixed for opening happens to 
be a holiday/due to internet failure, the tender will be opened in the next working day, at the same time . 

The tenderer, or his representative , shall be physically present at the Fire and Rescue Services Headquarters on 
the date prescribed , with the necessary documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and 
accessories for the total understanding and verification of the technical committee . 


The price of the e - tender form shall be received only through online payment SBI/ SBI MOPS . 
The cost should be quoted in Indian Currency only . 


The tender has two covers : 


• Technical cover 


• Financial cover 
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The first cover i.e. the technical cover shall be uploaded with the following document : 


1. Scanned copy of Departmental Technical Specification of the product intended to supply duly signed and 
stamped by the bidder . 


The bidder should sign, stamp and upload the Departmental Technical Specification as such , along with the tender . 
Uploading the duly signed and stamped Departmental Technical Specification will be treated as the applicant is ready to 
supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 


In case of any deviation from the Departmental Technical Specification, the bidder shall fill and upload specification 
compliance statement in the following proforma, clearly marking the details of deviation . The committee will check the 
admissibility of the deviation mentioned by the bidder and the tender will be admitted only if the deviation proposed by 
the bidder is acceptable for the Departmental Technical Committee . Deviations , if any, shall be strictly marked in the 
Specification Compliance Statement itself . If the applicant uploaded the Specification Compliance Statement and no 
marking is made in the column provided for marking deviation in the statement , it will be treated as the applicant is ready 
to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 


Specification Compliance Statement for Scoop Stretcher 


SI . 
No. 


Detail of Departmental 
Technical Specification 


Detail of the product offered 


Deviation from Departmental 
Technical Specification, if any 


2. Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 200 . 


3. Brochure of the product intended to supply . 


4. Work Experience Certificate , OEM Authorisation Letter and other relevant details ( as per the requirements . ) 
5. Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth 200 to the effect that no 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court against him/ his partner/ s or any of his 
directors in connection with fabrication /supply of similar product made earlier to this Department. 


I , 

(Name, Address, Firm ), do hereby declare that no Vigilance Case have 
been charge sheeted and pending trial at Court against me , any of my partner /s or any of my directors , in 
connection with fabrication / supply of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services 
Department /Government of Kerala and none of us or our firm is blacklisted by any Government agencies /PSUS 
in Kerala . 


6. Paid Receipt of the GST of Tender Fee . (GST shall be paid by the bidder through GST payment methods in 

reverse charge basis ) . 


Online Pre bid meeting 
Online 

pre bid meeting will be held on the date and time mentioned above . Bidders can participate in the pre 
bid meeting through the link meet.google.com/zbp-bbp-cix and clarify their doubts, if any. They can clarify their doubts 
by sending an e - Mail to hq.frs@kerala.gov.in and by contacting The Director ( Technical ), Fire and Rescue Services Hqrs ., 
Thiruvananthapuram in Phone Number -09497920101. 


Tender opening and evaluation 


( a ) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 
Headquarters with documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and accessories for the full 
understanding of the Head Office Purchase Committee ( Technical ), on the date specified . 

(b ) Sample of Scoop Stretcher should be produced before the Committee for Technical Evaluation , which would be 
subjected to test by the departmental personnel . Technical expert of Bidder should be available for explaining all the 
aspects of the item . 


Gaz . No. 45 / 2020 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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( c ) There will not be any further communications about the opening of the technical and financial bids separately. 
Soon on opening the technical bid of e - tenders , the committee constituted to evaluate the technical aspects , will meet 
and scrutinize the technical specification of equipment submitted with the e - tender. 


( d) Technical expert of Bidder should be available for explaining all the aspects of the item , during the time of 
presentation and evaluation . 


( e ) During evaluation , the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical 
Specification . Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for 
subsequent financial evaluation . 


( f) The financial bid belonging to those dealers /suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as 
required above by Kerala Fire & Rescue Services Department alone will be considered . 


( g ) On finalization of technical evaluation , the second cover i.e. the financial bid of the concerned competent firm 
will be evaluated by the Head Office Committee (Finance ) for consideration . 


The bidder should upload all the supporting documents along with the Technical cover. 


(h) The originals of all the required documents like Technical specification compliance statement of the product , 
Agreement in stamp paper worth * 200 , The declaration on Kerala Stamp Paper worth * 200 , Brouchers/Photograph of the 
item intended to supply , OEM Authorisation Letter and other required documents shall be produced before the 
undersigned soon after the Financial Bid opening . 


( 1) After opening the financial bid , financial evaluation will be done and the details will be uploaded in the 
financial evaluation field of the e - tender site , only after consultation with the DPC . The decision of the DPC shall be final 
on the admissibility of the tender and thereafter awarding of the contract. 


6 ) The right of acceptance or rejection of e - tender or cancelling the tender without assigning any reason , at any 
stage of tendering , is solemnly vested with the Director General , Kerala Fire and Rescue Services or a committee 
appointed by him . 


The rules and regulations prescribed for e - tenders by the Government of Kerala / Store Purchase Manual , 
Government of Kerala shall be applicable to this e - tender also . If any tenderer wants any clarification on any aspect of 
the tender, he / she can send email to dt.frs @ kerala.gov.in or fax to 0471-2337422. 


Details with respect to the e - tender and the details of specifications of the item to be purchase can be obtained 
from the e - tender website https://etenders.kerala.gov.in . 


Any legal dispute that may arise in relation to the e - tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Thiruvananthapuram District Court. 


TECHNICAL SPECIFICATION OF SCOOP STRETCHER 


1 . 


Material: Aluminium alloy 


2. Quick release straps /buckles 
3. Hinged joined arrangements to separate stretcher meter huoparh 


4. Length of the stretcher shall be adjustable 


5 . 


CE Certified 


6. 


Load bearing capacity not less than 120 Kg 
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Conditions 


1 . 


Whether samples are essential 


: Pamphlets , Photograph etc. should be forwarded 

along with the tender . Samples shall be 


produced which may be subjected to tests by the 
departmental personnel . 


2. Period within which goods should be delivered 


: Within 45 days from the date of supply order . 


3 . 


: FO.R. , Thiruvananthapuram . 


Rates should be quoted including all taxes and 
transportation charge and rate of AMC 


4. Payment 


100 % payment against delivery at Thiruvananthapuram 
and final acceptance by an acceptance committee . 


5. Other Special Conditions 


: 


1. A Warranty of 12 months from the date of 


successful final receipt of the item . 


2. EMD — 1 % of PAC in online payment . 


3. Security deposit 5 % of total contract amount to be 

furnished as mentioned in the notice inviting 
e - Tender, which will be released after the expiry of 
the warrantee period . 


4. Any firm whose proprietor, Partner or Director is 

involved in a Vigilance Case has been charge 
sheeted and pending trial at court in connection 


with fabrication /supply of similar product made 
earlier to this Department /Kerala Government are 
not eligible to participate and shall be barred from 
participating in this tender . 


5. Anybody attempting to offer bribe or otherwise 


influence in any manner the officials of the Kerala 
Fire and Rescue Services or its supervisory levels 
in the Government will be disqualified . 


6. Tenderer must produce Manufacturers ( OEM ) 

authorization letter confirming uninterrupted 
supply, full compliance with tender specifications 
along with Technical bid . 


Office of the Director General, 


Fire and Rescue Services Headquarters, 


R. SREELEKHA I.P.S .. 


Thiruvananthapuram - 1. 


Director General . 
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Medical Education Department 


3. 


Analyzer should have a minimum 80 open 
channels for tests programming. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


4 . 


Keyboard should be Touch /Mechanical 


5 . 


[ നമ്പർ 55 2020) 


Analyzer should have measurement modes - End 
point with Reagent blank and Sample Blank, End 
point with Secondary Wavelength , Kinetic & 
Fixed time or Two Point . 


നമ്പർ സി3-18700 /2020 മെ.കോ.തി. 


2020 ഒക്ടോബർ 22 . 


6. 


Analyzer Must have Calibration types - Factor , 
1 - point, 2 — point, Multi , 4 PLL . 


7. 


Kinetic Assy measurement interval should be 
X one second . 


8 . 


Analyzer should have ability to program 
3 levels of controls with L - J graph 


9. 


Analyzer should have ability to program non 
linearity % for kinetic test to check results 
accuracy .. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 
മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ എന്ററോളജി വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് Semi 
Automatic Biochemistry Analyser - 1 No. 06313 /molcelos / 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി 
പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് 

സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാ രം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി. ആയി അയക്കുന്നതല്ല . 
അടങ്കൽ തുക 

- ₹ 2,00,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ ? 678 (1 600 + 1 72 + 3 6 ) . 


10. 


Analyzer should be able to program Reagent 
blank absorbance lower and higher limits to 
check the integrity of reagent in End - point 
assys before sample measurment. 


11 . 


Flow cell must have optical path of 10 mm 


12 . 


Flow cell volume should be less than 50ul 


13 . 


Measurements should be taken in 37 degree 
Celsius 


14 , 


Standard wavelengths in the range of 
340-660 nm . 


15 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 336 . 
നിരതദ്രവ്യം -3 2,000 . 


Should have Database back up and Restore 
facility.. 


16 . 


Analyzer should have results memory with OD 
details . 

. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും --26-11-2020 , 3 മണി . 


17 . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27-11-2020, 2.30 മണി . 


Analyzer should be CE - IVD and US - FDA 
approval .. 


TENDER SCHEDULE 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 27-11-2020 , 
3 മണി . 


1. The period for which the rates to be in firm 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


One year.. 


31-3-2021 . 


2. 


കൂടു തൽ 


( പവ്യത്തി 


The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected. 


വിവ ര ങ്ങൾ 

സമ യത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്നതിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


3 . 


Advance payments conditions will not be 
considered .. 


4. 


TECHNICAL SPECIFICATION 


Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances . 


1 . 


5 . 


2. 


Analyzer Should use wet chemistry reagent 
Analyzer should have a Flow cell for the 
measurements 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
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6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala — non 
Judicial — Stamp Paper together with required sum 

of Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College , 

, 
Thiruvananthapuram . 
8. Firm will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected. 


അടങ്കൽ തുക 


സമർപ്പിച്ച വ രുടെയോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന താ ണ് . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് 

സമർപ്പിക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച് . ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയക്കുന്നതല്ല . 

3 4,35,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

ഒറിജിനൽ_R 1,476 ($ 1,305 + X 157 + 3 14 ) . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 738 . 
നിരതദ്രവ്യം -1 % ? 4,350 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 26-11-2020 , 3 മണി . 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 27-11-2020 , 2.30 മണി . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27-11-2020 , 
3 മണി . 


10. 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
deposit will not be entertained . 


11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstance .. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 


31-3-2021 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ( പവ്യത്തി സമ യത്ത് 

ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


LIST OF ITEMS 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list . 

. 
16 . 

Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the Tender Notification. 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time . They should have 
valid authorization letters . 


Sl . 
No. 


Name of Items 


No. of 
Units 


( 3) 


1 


18 . 


More details can be had from this office on 
working hours . 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees.. 


(2 ) 


[ നമ്പർ 56 2020 ) 


( 2 ) 
Analytical balance ; Beam Short beam of 
hard brass , Upper edge divided into 50 
scales divisions to each side , Each 
Scale division representing 1/5 mg , Rider 
on the scale , stand all parts of brass , 
Arrester vertical raising type , Pans 
Chromium plated , slightly concave inwards, 
Case wooden polished with front slider 
and two side doors , Base 

sun mica 
black board , Capacity 200 gm 
Sensitivity 1/5 mg . 
Analytical weight box : Class " A Tested 
with Certificate , Stainless steel or Brass 
C. P. 1 mg to 200 gm set . 
Portable Digital colorimeter Systronics 
with cuvette , dust cover and cuvette 
stand , with 8 filters ( 400-700nm ); cuvette 
volume 1 ml/2ml / 4ml , photodiode detector 
% T, ABS , con & K factor, 4 digit LED 
display 


5 


2 


5 


നമ്പർ സി1-21390 / 2020 സ.മെ.കോ.തി. 2020 ഒക്ടോബർ 27 . 

തിരുവനന്തപുരം മഡി ക്കൽ കോളേജ് 
പി . ഐ . പി . എം . എസ് . വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ 
( 16 ഇനം ) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 

ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 


3 


5 
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3 . 


( 2 ) 


( 3 ) 


Advance payments conditions will not be 
considered . 


4 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any 

circumstances . 


2 


5 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


1 


6 


Electric water bath : Electric water bath , 
Six hole rectangular thermostatic, Stainless 
Steel , digital temperature indicator cum 
controller, 7.5 cm , concentric rings . 
Vibrator, square, 220 x 160 mm , tension : 
230 v , height : 105 mm , Indian 
Acryliser , Indian , 10 flask capacity , 
Stainless Steel , 220 , 230 AC with 
temperature control 
Hydraulic Press, Indian , 3 flask capacity, 
maximum piston blow 25 mm . 
Dental Lathe, Indian with double bearing 
and chuck and key, half HP power, 
2800 RPM 


1 


7 


1 


8 


3 


6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala — non 
Judicial— Stamp Paper together with required sum 

of Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firm will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


9 


1 


Model Trimmer, Indian 34 HP, 1800 RPM , 
Heavy base , inlet and out flow water 
system , 10 " diamond/disc rough or fine 
Induction Heating Stove , Indian , 1000 watt 
Dental Polishing lathe, Indian 3000-4000 
RPM , 1/3 HP with chuck and Key 


10 


2 


11 


1 


12 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


High Speed Trimmer (Lathe ), 12 HP, 20000 
rpm , 230v, 60 hz , with safety eye shield 
and lighting mechanism 


1 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

deposit will not be entertained . 


13 


2 


11 . 


Cable attachment for dental lathe , Indian 
for hanging motor 
Instant geyser , Indian , 

3000 watt , 
3L capacity 
Electronic balance : 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 


14 


2 


15 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


( a ) Readability — 0.01 mg 
( b ) Waighing Capacity — 100 gm 
( c ) Repeatability— + 0.05 mg 
( d ) Linearity— + 0.1 mg 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


( e ) Stabilization times 3 sec . 
( f) Stabilizer- (Compatible to balance ) 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


2 


16 


15. Specifications of the items are given in the list . 


Electrophoresis power pack : Microprocessor 
controlled inbuil safety features , 
Conspicuous 3 digit LED , Alarm function , 
Wipe clean polycarbonate housing , 
Maximum voltage 300V, Maximum current 
400mA , : Max . power -60 Watts, No. of 
output pairs - 2 


16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the Tender Notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time . They should have 
valid authorization letters . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year. 


18. More details can be had from this office on 

working hours . 


2 . 


The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


19 . 


Amount quoted should be in Indian Rupees. 
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LIST OF ITEMS 


[ നമ്പർ 5712020) 


SI . 
No. 


Name of Items 


No. of 
Units 


നമ്പർ സി1-21398 / 2020 സ.മെ.കോ.തി. 


2020 ഒക്ടോബർ 30 . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


1 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി.ഐ.പി.എം.എസ്. 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ ( 9 ഇനം ) വാങ്ങു ന്ന 
തിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്ര വച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 , 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതല 
പ്പെടു ത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വകി കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


Centrifuge : with 8 bukets ant rotory 
head , should have a maximum speed of 
5000 rpm with stepless regulator, should 
be supplied with safety lid and lock , 
should have digital speedometed and 
timer, should have imbalance detector and 
automatic cut off, standard mark on quality 
and safety is compulsory , Standard Mark 
on quality and safety is compulsory, should 
work on 200_ 240v and 50 hz power supply, 
should have swing out rotor of size 
8 x 15 ml. 


2 


5 


Electric Heater : GI heating element 
2000WAC 


3 


Esbach s Albuminometer 


1 


4 


7 


Micropipette — Variable Volume 
( 20-200 micro litre ) 
Micropipette - Varible Volume 
( 10-100 micro litre ) 


5 


ദർഘാസ് 

സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


7 


6 


7 


Micropipette — Varible Volume 
( 500-1000 micro litre ) 


7 


1 


അടങ്കൽ തുക 


₹ 


4,00,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


ഒറിജിനൽ ? 1,356 ( 8 1,200 + x 144 + 1 12 ) . 


8 


1 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്_ * 678 . 


നിരതദ്രവ്യം -1 % X 4,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26-11-2020 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 


Microtome Knife — Microtome Knife (wedge 
type ) Spencer type, made of special alloy 
steel , supplied with handle and honing 
guide in wooden box , size 120 mm back 
for microtome knife made of stainless 
steel, size 120 mm . 
Semiautomated Biochemistry Analyser — 
Microprocessor 

controlled general 
purpose bi chromic photometer system 
with at least 6 filters ranging from 
340_630 pm . Temperature 37 self 
monitoring built in incubation system for 
temperature controlled absorbanc reading. 
Light source . Tungsten /Halogen or highter 
grade with one additional bulb . Suitable 
for end point , kinetic , and two point 
kinetic , measurement modes . Should have 
flow cell measuring device . Should have 
measurement range from 0.001_2.300ABS , 

, 
reading result on LCD display , have 
quality control /test QC survey of at least 
3 sd points , Levy Jenning plot, should 
have a filter half band width of 10 nm or 
lesser. Should be supplied with 1 variale 
( 10_100 microlitre ) and one fixed volume 
500 microliter pipette , should have a test 
programme memory of 50 or more . 
Aspiration should be based on Bellow 


സമയവും- 27-11-2020, 2.30 മണി . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -27-11-2020, 


3 മണി . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2021 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യ അ 

ത്തി സമ യത്ത് 

ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നടപടി കൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
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( 2 ) 


( 3 ) 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

deposit will not be entertained . 


11 . 


or peristallistic pump / , Vaccum pump . 
Should provide 500 ml of reagents for 
urea , creatinine , sugar, 

cholesterol , 
bilirububin and QC 5ml each for normal 
and abnormal . Should be supplied with 
online pure sine wave UPS of sufficient 
capacity for a minimum back 

up 

of 
30 minutes Test report from ERTL . Copy 
of the certifiate / test report shall be 
produced along with the technical bid . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstance , 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


9 


1 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


Incubator Bacteriological BOD Double 
walled body with inner chamber of 
stainless steel and outer galvanized steel 
with non corosive epoxy powder coated 
full view glass door Capacity inner chamber, 
Temperature door alarm , cooling , power 
supply ; 100-120L with an internal fan for 
uniform air circulation 3-4 shelves and 
with illumnation . 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


15. Specifications of the items are given in the list . 


Control : microprocessor based with digital 
display, range -5 ° C to 50° C with an accuracy 
of + 0.5 ° C Low /high temperature alarm . 
CFC free refrigeration 210-240V / 50-60Hz 


16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the Tender Notification . 


TENDER SCHEDULE 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year. 


2. 


18 . 


More details can be had from this office on 


The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


working hours. 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


3 . 


Advance payments conditions will not be 
considered . 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances . 


[ DOUÔ 58/2020 ] 


MMD M15–14 194( 1) /2020 /( .69.CDO.01. 


2020 Boss06 LÔ 28 . 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala — non 
Judicial — Stamp Paper together with required sum 

of Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firm will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


തിരു വ ന ന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പത്തോളജി 
ulsoomlcedas Docomo nolegyo palmsl ol 
n822992 . 20 M 6013 

( CD3 , CD5 0,0 eiro 
106813 Molcela / 0010 Mo 029 )molcelasi mlolo 
CD0000108 0313012 BôreionjoC dum1200033 ) m . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതല 
035200013133 23 23 12000 oseb momsuj cool08 
തു റ ക്കു ന്ന താ ണ് . വകി കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .. 
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കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ( പവ്യത്തി സമ യത്ത് 

ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വ യ്ക്കു ന്നതിനോ ഉള്ള 

അ ധി കാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് , ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 4,99,999 . 
നിരതദ്രവ്യം- Y 5,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

ഒറിജിനൽ ? 1,695 ($ 1,500 + 180 + 15 ) . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year. 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3. Advance payments 

considered .. 


conditions will not be 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്-3 847.5 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26-11-2020 , 3 മണി . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27-11-2020, 2.30 മണി . 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


ദർ ഘാസ് 

തുറ ക്കന്ന തീയതിയും സമയവും 
27-11-2020 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2021 . 


LIST OF ITEMS 


SI. 


Name of 

Items 


Quantity 
required 


Unit 


No. 


6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in X 200 Kerala - non 
Judicial - Stamp Paper together with required sum 

of Earnest Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


CD 3 ( 6ml ) 


3 Kits 


6 ml 


2 


CD 5 


1 Kit 


6 ml 


3 


CD 99 


1 Kit 


6 ml. 


4 


S 100 


1 Kit 


6 ml 


5 


LCA 


1 Kit 


6 ml 


6 


SMA 


1 Kit 


6 ml 


7 


Cytokeratin ( AE1/AE3 ) 


2 Kits 


6 ml 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


8 


EMA 


1 Kit 


6 ml 


9 


PR 


5 Kits 


6 ml 


11 . 


10 


ER 


5 Kits 


6 ml 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstance. 


11 


Her 2 


5 Kits 


6 ml 


12 


NSE 


1 Kit 


6 ml 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection .. 


13 


GFAP 


1 Kit 


6 ml 


14 


CD 20 


3 Kits 


6 ml 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


15 


CD 30 


1 Kit 


3 ml 


16 


CD 34 


2 Kits 


6 ml 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


17 


HMB 45 


1 Kit 


3 ml 


18 


1 Kit 


6 ml 


19 


chromogranin 
SAP Secondary 
kit ( 1250 tests ) 


2 Kits 


100 ml 


15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the Tender Notice . 


20 


CD 117 


1 Kit 


6 ml 
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17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time . They should have 
valid authorization letters . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm— 

One year.. 


18 . 


More details can be had from this office on 
working hours . 

. 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees .. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered.. 


( 5 ) 


[ നമ്പർ 59 2020) 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any 

circumstances . 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


നമ്പർ സി5-14887( 7 }} 2020 സ.മെ.കോ.തി. 2020 ഒക്ടോബർ 28 . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്ക്രബ് ടൈഫസ് 
എ . ജി . എം . എലിസ 96 T- 38 Kits വാങ്ങു ന്ന തി ലേക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി 
പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 , കേരള എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തു റ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് , ഡിമാന്റ് 
( ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 4,99,999 . 
നിരതദ്രവ്യം - 

₹ 

5,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ_X 1,695 ( 1,500 + 180 + 15 ) . 


6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in X 200 Kerala - non 
Judicial — Stamp Paper together with required sum 

of Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenderers .. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11 . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstance .. 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection .. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 847.50 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26-11-2020 , 3 മണി . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27-11-2020, 2.30 മണി . 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


തീയതിയും 


സമയവും 


ദർഘാസ് 

തുറ ക്കു ന്ന 
27-11-2020 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2021 . 


15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the Tender Notice . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time . They should have 
valid authorization letters . 


കൂ ടു തൽ 


വിവ ര ങ്ങൾ പ വ ത്തി 

സമ യത്ത് 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വ യ് ക്കു ന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


ഈ 


292 


17th Nov. 2020 ] 


STORES PURCHASE 


645 


18. More details can be had from this office on 

working hours .. 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 


3 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


Electronic balance 


( a ) Readability — 0.01 mg 


(6) 


[ നമ്പർ 61,2020 ) 


നമ്പർ സി1-21489 / 2020/ ജി.എം.സി.റ്റി. 


2020 ഒക്ടോബർ 30 . 


(b ) Weighing capacity — 100 gm 
( c ) Repeatability - 40.05 mg 
( d) Linearity - 40.01 mg 
( e ) Stabilization time — 5 3 sec . 
( f) Stabilizer ( Compatible to balance ) 


3 


Bacterial loop sterilizer : 


2 


Chamber diameter - 14 mm 


Sterilization time-5 8 seconds 


Maximum Temp — 900 degree 
Electrical supply 220V/ 110V 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എം . എൽ . റ്റി . 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ (മൂന്ന് ഇനം ) വാങ്ങുന്ന 
തിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
വ്യക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരു ത്ത ലുകൾ ഇല്ലാതെ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരാ 
യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 2,40,000 . 
നിരതദ്രവ്യം- ? 2,400 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ); 

ഒറിജിനൽ -7 815 (8 720 + 7 87 + 7 8 ) . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യ ത്തി സമ യത്ത് 

ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വ യ്ക്കു ന്നതിനോ ഉള്ള അ ധി കാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year.. 


2 . 


The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3 . 


Advance payments conditions will not be 
considered .. 


ഡപ്ലിക്കേറ്റ്-1 678 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26-11-2020 , 3 മണി . 


4. 


Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances .. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും --27-11-2020, 2.30 മണി . 


ദർഘാസ് തുറ ക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27-11-2020 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2021 . 


LIST OF ITEMS 


SI . 
No. 


Name of 

Items 


No. of 
Units 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 

. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala - non 
Judicial - Stamp Paper together with required sum 

of Earnest Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders .. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


5 


Phitoelectric colourimeter 
Sytronics with cuvette , 
dust cover and cuvette 
stand , with 8 filters (400-700nm) , 
cuvette volumn - 1ml/ 2ml/4ml, 
photodiode detector % T, 
ABS , con & Kfactor, 
4 digit LED disply 


9 . 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
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10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


5 0 


11 . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances .. 


12. For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection ., 


ദർഘാസിന്റെ 

വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസിന്റെ വില 
യോ ടൊപ്പം 

₹ 

കൂടി ചേർത്ത് മ ണി ഓർഡർ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുമുൻപ് ലഭിക്കുന്ന 
മണി ഓർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു . വില തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പത്രവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ വില യുടെ ഒരു 
ശത മാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
എടു ത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ , സ്ഥിര നിക്ഷേ പ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
നിര ത ദ വ്യവും സമ്മ ത പ ത വും ഉള്ള ടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list . 

. 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the Tender Notification , 


[No. 07 /2020-21 ) 


No , C1 / 7611 /2020 / GTDMCA . 


20th October 2020 . 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time . They should have 
valid authorization letters . 


Sealed tenders are invited for the supply & 
installation of Negative Pressure System in the Truama 
Care Unit, Government T.D. Medical College Hospital, 
Vandanam .. 


18. More details can be had from this office on 
working hours . 

. 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 

. 


Approximate Cost_R 2,00,000 . 

The envelopes containing the tender should bear the 
superscription , “ Tender No. & Due date ” and should be 
addressed to The Principal , Govt . T.D. Medical College , 
Alappuzha . 


Govt. Medical College ,, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd. ) 
Principal . 

. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Last date and time of receipt of tender will be 
20-11-2020 , 1 p.m. Late tenders will not be accepted. The 
tender will be opended at 2 p.m. on 20-11-2020 , in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


[ നമ്പർ 07 2020-21) 


( 1 ) 


നമ്പർ സി 1,7611,2020 ഗവ.റ്റി.ഡി.എം.സി.എ. 


2020 ഒക്ടോബർ 20 . 


അടങ്കൽ തുക 


ആലപ്പുഴ ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ട്രോമാകെയർ 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ സിസ്റ്റം വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

₹ 

2,00,000 . 
ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ , ഇനവിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വണ്ടാനം , 
ആലപ്പുഴ -688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20-11-2020 , 
1 മണി വരെ. അന്നേദിവസം 2 മണിക്ക് ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന 
താ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു ന്ന വ രോ 

അവർ 
നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയോ ഈ അവസരത്തിൽ സന്നിഹിത 
രാകാവുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10.30 മണി 
മുതൽ 3.30 മണി വരെ ? 450 കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 7 225 അധികമായി 
ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വിൽപ്പന 20-11-2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 
12 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, എന്നിവ 


Intending tenderers may obtain the tender from the 
undersigned on all working days from 10.30 a.m. to 
3.30 p . m . on a cash remittance of * 450 which is the price 
fixed for tender form and which is not refundable under 
any circumstances . The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be colsed at 12 Noon on 
20-11-2020 . Cheques , Postage Stamps , etc. , will not be 
accepted towards the cost of forms , nor will the forms be 
sent for V.P.P. Tender forms will be supplied to the firm by 
registered post subject to a cash payment of 50 in 
addition as postage charges . Money Order will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
forms, if required will be issued of * 225 per copy . 
Further details can be had from the college office during 
working time . Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 3 200 
and EMD 1 % of the total cost ( not less than 1,500 ) of 
the items tendered . Tenders without EMD will be 
rejected .. 
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(2 ) 


[ നമ്പർ 08 2020-21) 


നമ്പർ സി 1,9091/2020/ ജി.റ്റി.ഡി.എം.സി.എ . 


2020 ഒക്ടോബർ 22 , 


ആലപ്പുഴ 

ഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജനറൽ 
സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഓപ്പൺ സർജറി ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 
സെറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക 


- ₹ 


2,50,000 . 


Last date and time of receipt of tender will be 
25-11-2020 , 1 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tender will be opended at 2 p . m . on 25-11-2020 , in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenders may obtain the tender from the 
undersigned on all working days from 10.30 a . m . to 
3.30 p . m . on a cash remittance of 3 560 which is the 
price fixed for tender form and which is not refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 
12 Noon on 25-11-2020 . Cheques, Postage Stamps, etc. , 
will not be accepted towards the cost of forms, nor will 
the forms be sent for V.P.P. Tender forms will be supplied 
to the firm by registered post subject to a cash payment 
of * 50 in addition as postage charges . Money Order 
will be accepted only if received within 10 clear working 
days prior to due date for submitted tender. Duplicate 
tender forms, if required will be issued of ? 336 per copy. 
Further details can be had from the college office during 
working time . Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 1 200 
and EMD 1 % of the total cost ( not less than 
* 1,500) of the items tendered . Tenders without EMD will 
be rejected.. 


നിരതദ്രവ്യം -1 % ( t 1,500 രൂപയിൽ കുറയാതെ ). 

ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ , ഇനവിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 
( പ്രിൻസിപ്പാൾ , ഗവ . റ്റി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വണ്ടാനം , 
ആലപ്പുഴ -688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 25-11-2020 
1 മണി വരെ. അന്നേദിവസം 

മണിക്ക് ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന 
താ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു ന്ന വരോ 

അവർ 
നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയോ ഈ അവസരത്തിൽ സന്നിഹിത 
രാകാവുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10.30 മണി 
മുതൽ 3.30 മണി വരെ 3 560 കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ ? 336 അധികമായി 
ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വിൽപ്പന 25-11-2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 
12 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, എന്നിവ 
ദർ ഘാ സിന്റെ വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസിന്റെ 
വില യോ ടൊപ്പം ? 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുമുൻപ് ലഭിക്കുന്ന 
മണി ഓർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. വില തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ? 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ വില യുടെ ഒരു 
ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
എടു ത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ , സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താണ്. 
നിര ത ദ വ്യ വും സമ്മ ത പ ത വും ഉള്ള ടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


Government T. D. 
Medical College ,, 
Alappuzha . 

. 


( Sd . ) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1-2518 2020 ഡി.സി.സി. 


2020 ഒക്ടോബർ 12 . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലെ ഓറൽ 
പാത്തോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കെമിക്കൽസുകളും, 
റിയേജന്റുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അവ രുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാ രിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതും ആയ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 1,28,000. 
നിര തദവ്യം - ദർഘാസ് തുക യുടെ ഒരു ശതമാനം 

( മിനിമം X 1,500 ) . 


[ No. 08 /2020-21 ) 


No. C1 / 9091 /2020 / GTDMCA . 


22nd October 2020 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

ഒറിജിനൽ ? 400 + ജി.എസ്.ടി. 


ഡപ്ലിക്കേറ്റ്- X 200 + ജി.എസ്.ടി. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Open Surgical Instrument Sets for the Department 
of General Surgery, Government T. D. Medical College 
Hospital, Vandanam . 


തപാൽവഴി ? 450 + ജി.എസ്.ടി. 


The Approximate Cost_1 2,50,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽപന തീരുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 17-11-2020 , 3 മണി . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും --26-11-2020 , 3 മണി . 


The envelopes containing the tender should bear the 
superscription , " Tender No. & Due date and should be 
addressed to The Principal, Govt . T. D. Medical College , 
Alappuzha .. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26-11-2020 , 4 മണി. 


Gaz . No. 45 / 2020 / DTP ( Stores Purchase ) . 


295 


17th Nov. 2020 


STORES PURCHASE 


648 


Estimated Cost Y 1,28,000 . 


are 


to 


be firm— 


Date up to which rates 
31-3-2021 . 


SCHEDULE OF ITEMS 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27-11-2020 , 11 മണി . 

ദർഘാസ് നമ്പർ കവറിനു പുറത്ത് രേഖ പ്പെടുത്തി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . ദന്തൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട് -8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കു കയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. X 200 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്ര പത ത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം 
വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % മിനിമം ? 1,500 നിരതദ്രവ്യത്തോടു 
കൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 


Sl . 
No. 


Specification 


Dept. 


Quantity Unit 


1 


Isopropyl Alcohol 


Oral Pathology 


5 L 


30 


2 


Paraffin wax with 

ceresin 


Pellets 


14 


3 


Autoclean 


2 L 


12 


4 


Alk -Methylene blue 


500 ml 


6 


ഗവ . 


5 Autolyzer 


500 ml 


9 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ കോഴി ക്കോട് 

ദന്തൽ 
കോളേജിന്റെ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭ്യ മാ ണ് . 

ദർഘാസ് നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ 
നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


6 


Auto diluent 


20 L 


8 


7 


Benedict s reagent 


500 ml 


10 


8 Diethyl ether 


500 ml 


6 


9 


Eosin yellow 


25 gm 


2 


മെറ്റീരിയലുകളുടെ ബാന്റ് രേഖപ്പെടുത്തണം 
ആവശ്യമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് കമ്മറ്റിക്കുമുമ്പിൽ 
സാമ്പിളുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 
മെറ്റീരിയലുകളുടെ കാലാവധി പർച്ചേസ് തീയതി 
മുതൽ ഒരു വർഷമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


10 


EA- 36 


125 ml 


2 


11 


Haematoxylin Powder 


5 gm 


1 


No. S1-2518 /2020DCC . 


12th October 2020. 


12 Harris Haematoxylin 

stain Solution 


125 ml 


2 


13 


G - 6 


125 ml 


5 


14 Xylene 


2.51 


5 


15 


Picric acid 


125 ml 


1 


16 Chromic acid 


1 Kg 


1 


17 


Methanamine 


500 gm 


1 


18 


Silver nitrate 


10 gm 


1 


Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of Chemicals and 
Reagents for the Department of Oral Pathology Govt . 
Dental College , Calicut . Tender forms can be had from the 
Office of the Principal, Dental College , Kozhikode direct of 
payment of 7 400 + GST and by registered post on 
payment of X 450 + GST by money order from 11 a.m. to 
3 p . m . on all working days . Tender forms should be 
superscribed as “ Tender No. S1 / 2518 / 2020 / DCC and 
addressed to the Principal , Dental College , Kozhikode , 
Kerala - 673 008. The last date of receipt of tender is at 
4 p . m . on 26-11-2020 . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 11 a . m . on 27-11-2020 in 
the presence of tenderers 

or their 

authorised 
representatives who may be present at that time . 
Tender forms are not tansferable under any cirumstances. 
Sale of tender forms will be closed on 17-11-2020 at 
3 p . m . Cheques , Postage Stamps etc. , will not be 
accepted towards the cost of tender form . Duplicate copy 
of tender form can be had on payment of 7 200 + GST.. 


19 


Borax 


500 gm 


1 


20 


Grams iodine ( 2 % ) 


125 ml 


2 


21 


Sodium bisulfite 


100 gm 


1 


22 


Acid fusion 


100 gm 


1 


23 Methyl violet 


125 ml 


2 


24 Neutral red 


5 gm 


1 


Terms and Conditions 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth 200 ( Rupees Two Hundred only ) and an EMD at 
1 % of the total cost of the items tendered for (minimum 
* 1,500 ) . Tenders without agreement and EMD will be 
rejected outright . Specimen agreement is annexed to the 
prescribed tender form . Stamp Paper will be supplied to 
firms outside Kerala on request along with a remittance of 
7 250 ( Rupees Two Hundred and fifty towards the cost of 
stamp paper and 3 50 as incidental charges ) by money 
order. Brand name and warranty of the items quoted should 
be mentioned . 

. 


Brand name of the Chemicals and Reagents should 
be quoted 
Brochure of original manufacturer should be 
submitted 
Expiry of the items will be one year from the date of 
supply .. 
Samples should be provided if neccessary . 


Govt. Dental College, 
Kozhikode. 


( Sd . ) 
Principal . 


296 


17th Nov. 2020 ] 


STORES PURCHASE 


649 


Regionl Chemical Examiners Laboratory 

Kakkanad 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1 ) 


[ നമ്പർ 02 / 2020-21) 


The tenders will be opened at 11 a.m. on 30-11-2020 , in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time . Last 
date of receipt of tender is fixed as 4 p.m. on 27-11-2020 . 

. 
Intending tenderers may on application to the Joint 
Chemical Examiner obtain the requisite tender form and list 
of articles required on which tender should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of 885 ( Eight Hundred and eighty 
five rupees only ) ( including GST ) which is the price fixed 
for a form / set of forms and which is not refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Sale of the tender form will be closed at 
2 p.m. on 24-11-2020 . Those who desires to obtain 
tender form through post can remit an amount of 7 84 
( Eighty four rupees only ) postage charge extra in 
advance . 


33 


Estimated cost of Purchase 


3 2,50,000 . 


EMD - 1 % of total cost of tendered items of 
x 2,500 whichever is less . 


നമ്പർ എസ് . 1923 2020 ആർ.സി.ഇ.എൽ. 2020 ഒക്ടോബർ 28 . 

എറണാകുളം റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് 
ലബോറട്ടറിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള 
“ യു.പി. എ സ് , ബാറ്ററി ( ക്യു ബു ലർ ) പഴയ തിനു പകരം 
പുതിയത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിലായി “ യു.പി.എസ് . ബാറ്ററി 
( ക്യു ബു ലർ , പഴ യ തിനു പകരം പുതി യ ത് വിത രണം 
ചെയ്യു ന്ന വ്യവസ്ഥ യിൽ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള 
ദർഘാസ് 

എന്നു രേഖപ്പെടുത്തി ജോയിന്റ് കെമിക്കൽ 
എക്സാമിനർ, റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് 
ലബോറട്ടറി, കാക്കനാട്, 

ാക്കനാട്, എറണാകുളം, പിൻ -682 030 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 27-11-2020 വൈകിട്ട് 4 മണിക്കുമുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. സമയപരിധി കഴിഞ്ഞു 
ല ഭി ക്കുന്ന 

ദർ ഘാ സു കൾ ഒരു കാ ര ണ വ ശാ ലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 30-11-2020 - നു രാവിലെ 
11 മണിക്കു തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫാറവും വിതരണം ചെയ്യേണ്ട വസ്തുക്കളുടെ 
വിശ ദ വി വ ര ങ്ങളും ? 885 (എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിഅഞ്ച് 
( Inc : GST ) - ന് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 2 4 -11 - 202 0 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 969 ( തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി 
യൊൻപത് രൂപ മാത്രം മുൻകൂട്ടി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാ 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
അടങ്കൽ തുക് - ₹ 

2,50,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ആകെ തുകയുടെ 1 % അഥവാ 
ഏതാണോ കുറവ് . 


Agreement on * 200 stamp paper due fulfillment of 
contract should be furnished . 


Date up to which rates are to be firm — 31-3-2021. 

Cheques , postage stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms will be sent 
per VPP. Duplicate tender forms if required will be issued 
at 400. (Four hundred rupees only ) . 


ഫാറം 


(2 ) 


( നമ്പർ 03 2020-21) 


നമ്പർ എസ് , 1924,2020 ആർ.സി.ഇ.എൽ, 2020 ഒക്ടോബർ 28 . 


3 2,500 


₹ 


200 


കൃത്യ മായി വിത ര ണം ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള ഉടമ്പടി . 


( 6 


31-3-2021 വരെ വില സ്ഥിരമായിരിക്കണം. 


31 


ചെക്ക്, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 400 ( നാന്നൂറ് രൂപ മാത്രം )-ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


[No. 2 /2020-21 ) 


എറണാകുളം റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സസ് 
ലബോറട്ടറിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള 
“ കെമിക്കൽസ്, ഗ്ലാസ് വെയേ ഴ്സ് , മറ്റു മിസ ലേ നി യസ് 
വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മു ക ളി ലായി 

കെമിക്കൽസ്, ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ്, മറ്റു 
മിസലേനിയസ് വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിനുള്ള 
ദർഘാസ് 

എന്നു രേഖപ്പെടുത്തി ജോയിന്റ് കെമിക്കൽ 
എക്സാമിനർ , റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് 
ലബോറട്ടറി, കാക്കനാട്, എറണാകുളം, പിൻ -682 030 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 27 -11-2020 വൈകിട്ട് 4 മണിക്കു മുമ്പായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സമ യ പ രിധി 
കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 30-11-2020 - നു രാവിലെ 
11 മണിക്കു തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫാറവും വിതരണം ചെയ്യേണ്ട വസ്തുക്കളുടെ 
വിശദവിവരങ്ങളും ? 1,416 ( Inc. GST ) ( ആയിരത്തിനാന്നൂറ്റി 
പതിനാറ് മാത്രം ) ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 24 -11 -2020 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ പാടുള്ള തല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ള വർ ? 1,500 ( ആയിരത്തി 
അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം മുൻകൂട്ടി ഈ ഒാഫീ സിൽ 
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക ? 4,00,000 . 


No. S. 19232020 /RCEL . 


28th October 2020 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of UPS Battery ( Tubular ) on buyback condition 
for the use of Regional Chemical Examiner s Laboratory , 
Ernakulam .. 


ഇന 


The tenders should be superscribed “ Tender for the 
Supply of UPS Battery ( Tubular) on buyback condition ” , 
and should be addressed to the Joint Chemical Examiner, 
Regional Chemical Examiners Laboratory , Kakkanad , 
Ernakulam , Kochi- 30 . Late tenders will not be accepted . 
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നിരതദ്രവ്യം --ആകെ തുകയുടെ 1 % അഥവാ & 4,000 
ഏതാണോ കുറവ് . 

കൃത്യ മായി വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള ഉടമ്പടി . 

31-3-2021 വരെ വില സ്ഥിരമായിരിക്കണം. 


3 200 


Intending tenderers may on application to the Joint 
Chemical Examiner obtain the requisite tender form and list 
of articles required on which tender should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of * 1,416 ( One thousand four 
hundred and sixteen rupees only ) ( including GST ) which 
is the price fixed for a form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable . Sale of the tender form will be 
closed at 2p.m. on 24-11-2020 . Those who desires to 
obtain tender form through post can remit an amount 
of 84 ( Eighty four rupees only ) postage charge extra 
in advance .. 


ചെക്ക്, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് X 400 (നാന്നൂറ് രൂപ മാത്രം)-ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് . 


[ No. 3 / 2020-21 ) 


No. S. 1924 2020/RCEL . 


28th October 2020 . 


Estimated cost of Purchase X 4,00,000 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Reagent Chemicals , Glasswares and other 
Miscellaneous items for the use of Regional Chemical 
Examiner s Laboratory, Ernakulam . 


EMD — 1 % of total cost of tendered items of 
4,000 whichever is less . 


Agreement on 200 stamp paper due fulfillment of 
contract should be furnished . 


Date up to which rates are to be from : 31-3-2021 . 


The tenders should be superscribed " Tender for the 
Supply of Reagent Chemicals , Glasswares and other 
Miscellaneous items” , and should be addressed to the 
Joint Chemical Examiner, Regional Chemical Examiners 
Laboratory , Kakkanad , Ernakulam , Kochi - 30 . Late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 
11 a . m . on 30-11-2020 , in the presence of the tenderers 
or their authorized representatives who may be present 
at that time . Last date of receipt of tender is fixed as 
4 p . m. on 27-11-2020 . 


Cheques , postage stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms will be sent 
per VPP. Duplicate tender forms if required will be issued 
at 3 400. ( Four hundred rupees only ) . 


Regional Chemical Examiners 
Laboratory, Kakkanad, 
Ernakulam .. 


( Sd . ) 
Joint Chemical Examiner. 


Technical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 01 2020-21 ) 


നമ്പർ ഡി , 944,2019 സി.എഫ്.എ. 


2020 നവംബർ 5 , 


തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിലെ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി സെക്ഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്മാർട്ട് ക്ലാസം 
സജ്ജമാക്കുന്നതിന് ഭാരതത്തിലെ അംഗീകൃത ഉൽപാദകരോ വിതരണക്കാരോ ആയവരിൽ നിന്ന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക 


- 4,10,625 . 


നിരതദ്രവ്യം- 4,106 , 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നേരിട്ട്_ R 900 + ജി . എസ് . ടി . @ 12 % മാത്രം. 


പോസ്റ്റ് വഴി ? 1,100 + ജി . എസ് . ടി . ത 


12 % മാത്രം. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും-- 25-11-2020 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 26-11-2020 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27-11-2020 , 11 മണി . 
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നിബന്ധനകൾ 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


+ 


ദർഘാസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില നിരക്ക് , എല്ലാ വിധ നികുതികളും തീരുവകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ടി സാധനങ്ങൾ 
സ്ഥാപിച്ചു തരുന്ന ചെലവും ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പൂർണ്ണ മായ സാങ്കേ തിക വി വ ര ങ്ങളും വിൽപ്പ നാ ന്ത ര സേവന വ്യവ സ്ഥ ക ളും 
ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. 
സാധനങ്ങൾ അവ നൽകുന്നവരുടെ ചെലവിൽ കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചു നൽകേണ്ടതും ഇവയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെപ്പറ്റി 
വിശദീകരിച്ച് നൽകേണ്ടതുമാണ്. 
താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും X 900 ജി . എ സ് . റ്റി . രാക്കം നൽകി നേരിട്ടോ 
? 1,100 + ജി.എസ്.റ്റി . മണിയോർഡർ ആയി ഒടുക്കി തപാൽമാർഗ്ഗമോ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ 
യാതൊരു കാരണ വശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 200 മുദ്ര പത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് 
വയ്ക്കേണ്ട താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 25-11-2020 , 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 26-11-2020 - ന് വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 27-11-2020 , 11 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വെച്ച് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ടെണ്ടർ നമ്പർ 01 / 2020-21 എന്നും തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ ആർട്സ് 
കോളേജിലേക്ക് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം സജ്ജമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
മൊത്തം തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് കേരള തിരുവനന്തപുരം ” എന്ന 
പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എസ്.ബി.ഐ. ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി ബ്രാഞ്ചിൽ മാറ്റി എടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത ദിവസത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. അപൂർണ്ണവും ആവശ്യവുമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അല്ലാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ 
തന്നെ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


5 . 


6 . 


[ No. 01 / 2020-21 ) 


No. D /944 /2019 / CFA . 


5th November 2020 . 


Sealed competitive tenders are invited from the reputed manufacturers and their authorized dealers for setting up 
of Smart Class Room for College of Fine Arts Kerala , Thiruvananthapuram . 


SCHEDULE OF MATERIALS 


SI . 
No. 


Specification 


Quantity 


Unit 


Rates 

₹ 


Total 

₹ 


Remarks 


1 


2 


Nos 


45,000 


90,000 


Interactive Board IR type 80 inches , calibration 
points 4 to 24 points 


2 


2 


Nos .. 


42,000 


84,000 


Podium with built in amplifier, 60 W speaker, 
mic and led lamp , two cordless mics , top 
platform 70 x 60 cm 


3 


1 


No. 


75,625 


75,625 


3 LCD Projector 3200 ANSI, XGA resolution , 
2 HDMI 2 VGA , contrast 20,000 : 1 , 3 year 
warranty 


4 


1 


No. 


10,000 


10,000 


Ceiling mount installation of the projector 
with imported mount, imported ferrite VGA 
cables , imported nylon braided HDMI cables , 
consumables , capping casing and labour 
charges 


5 


2 


Nos . 


45,500 


91,000 


Laptop i3 , 1TB HDD , 4 GB Ram, 2 GB 
graphics , Antivirus , original windows & 
MS Office, taxes all inclusive 


6 


5.1 Multimedia Audio System with total 1000 W 


2 


Nos .. 


30,000 


60,000 


Grand Total 


4,10,625 


Gaz . No. 45 / 2020 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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Whether samples essential — Detailed brochure with previous track record . 
Period within which goods should be delivered : within 3 months on acceptance of Tender 
Rates should be quoted for delivery f.o.r. 31 - .3-2021 . 


at Department Stores 


CONDITIONS 


1 . 


Rate quoted should be inclusive all taxes and transportation charges of the materials mentioned above the 
place of installation . 


2 . Tender may be furnished full technical details and the details of after sales service available . 
3 . 

The items should be installed at the place prescribed at the cost of the suppliers . The supplier should 
give assistance to the staff for performing the operation of the equipment installed . Intending tenderers may 
obtain the tenders from the Principal , College of Fine Arts , Thiruvananthapuram by remitting ? 900 + GST 
@ 12 % ( Rupees four hundred + GST @ 12 % only ) and for * 1,100 for getting the forms by post . 
An agreement executed in Kerala Stamp paper worth 200 should also be enclosed . The sale of tender 
form will be closed on 25-11-2020 , 3 p . m . Cheques, postage stamps, DD will not be accepted towards the 

cost of tender form . Last date of receipt of the tender will be on 26-11-2020 , 3 p . m . 
4. The tender should be superscribed as “ Tender No. 01 /2020-21 ” for Setting up of Smart Classroom in 

College of Fine Arts , Thiruvananthapuram . 
5 . The tender should be accompanied by an E.M.D. of 1,980 by D.D drawn in favour of the Principal , 

College of Fine Arts , Thiruvananthapuram to be encashed at the SBI , District Treasury Branch , 
Thiruvananthapuram . Late tenders will not be accepted. The tenders not in the prescribed form and without 
EMD and agreement will be rejected . The undersigned reserves the right to accept or reject. The tender will 
be opened on 27-11-2020 , 11 a . m . in the presence of tenderers or their authorized representatives who may 

be present at that time .. 
Estimated Cost— 4,10,625 ( Rupees Four lakh ten thousand six hundred and twenty Five only ) . 


Govt . Arts College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd . ) 
Principal. 


ലഘദർഘാസ് പരസ്യം 

[D2/ 38 / 2020-21 ) 
നമ്പർ ഡി 2 / 27382020 GECTCR . 

2020 ഒക്ടോബർ 15 . 
ത്യശ്ശൂർ ഗവണ്മെന്റ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
അടങ്കൽ തുക 

₹ 4,30,000 . 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും- 30-11-2020, 2 മണി 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 30-11-2020 , 3 മണി 

ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ , ഗവണ്മെന്റ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശ്ശൂർ എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ ബന്ധ പ്പെ ടാ വു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഫോറ ത്തി നുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലകൂടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. ( t 1,071 + postal charge ) ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി ചെക്കുകൾ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വി.പി.പി. 
ആയി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ നേരിട്ടോ തപാൽ മാർഗമോ ദർഘാസിന്റെ വിലയും തപാൽ 
ചാർജ്ജുമടക്കം മണിയോർഡർ ആയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവണ്മെന്റ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ എന്ന വിലാസത്തിലോ 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരക്കുവിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി (മിനിമം ? 1,500 ) ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പാൾ 
ഗവണ്മെന്റ് എൻജിനിയറിംഗ് കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ എന്ന വിലാസത്തിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. ഇതിനുപുറമേ ? 220 മുദ്രപ്രതത്തിൽ 
ഒപ്പിട്ട ഒരു ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഗവണ്മെന്റ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


ഫോൺ നമ്പർ 


-0487 2334144 


വെബ്സൈറ്റ് www.gectcr.ac.in 
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Item with Specifications 


Si. 
No. 


Name of Instruments 


Specifications 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


1 


Digital pH meter 


2 


Range pH mode- 0.00 to 14.00 pH mv mode : 0 to 1999 mv 
Resolution pH moe- : 0.01 pH mv mode : +/- 1my 
Accuracy 0.01 pH +/- 1 digit my moe : 1mv +/- 1 digit 
input impedence : 1012 ohms 
Temperature compensation : 0-100 ° C 
disply : 3.5 digit LED display with auto polarity an decimal 
Calibration : Two buffer Calibration ( manually ) 7 pH and 4 pH 
and 9.2 pH 
dimentions : 205 ( W) x 130 ( D ) X 65 ( H) mm . All base powder 
coated cabinet 
power : 230V, AC +/- 10 % , 50 HZ 
weight : 1.5 Kgs approximately 
Environment : 5-50 degree centigrade 
Accessories : pH electrode stand , rod , clamp and dust cover 
SIZE 30 x 45 CM , Rating : 2 KW , M. S powder coated body, 
Hot plate surface is fabricated with thick S. S. sheet temp : 
regulated by Energy Regulator. Thermostat 50 degree 
to 300 degree also fitted . 
with controllable speed up to 250 RPM . This orbital 
shaker is equipped with continious duty PMDC motor 24V, 
supplied with DC power pack . Supplied with 30 minutes timer. 
Speed of shaking can be adjusted from 50 to 250 suitable to 
work on 220 V AC 


2 


1 


Hot plate 
Rectangular 


3 


1 


Rotary Shaker with 
Digital Cyclic Timer 


PLATFORM CAPACITY : 12 flakes of 250 ml 
PLATFORM SIZE : 45 x 37 CM 


4 


Visible Spectrophotometer 


1 


wavelength : 340-990 nm 
absorbance range : 0.3-2,500 abs 
spectral band width : 5 nm 
wavelength resolution : 1 nm 
wavelength disply : 3 digit digital 
wavelength accuracy : +/- 2nm 
photometric resolution : 0.1 % T 
photometric accuracy : +/- 0.005 abs at 1 abs 
modes % T, abs , concentration and factor 
concentration : 0.000 to 9999 with floating decimel point 
K factor : 0.000 to 9999 with floating decimel point 
photometric redout : 4 digit LED disply 
0 and 10 % T settiing : manual 
grating : 600 lines /mm 
detector : Si - photodiode 
source : halogen lamp 
sample holder : 10 mm path length , two positional manual 
sample changer 
power : 230 V +/- 10 % , 50 HZ 
dimention : 420 ( W) x 310 (D ) x 125 ( H ) mm 
weight : 6.5 kgs approximately 
accessories : two glass cuvette single position 
optional accessories : 20/50 mm cuvette holder ( factory installed ) 


301 


17th Nov. 20201 


STORES PURCHASE 


654 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


5 


BOD incubator 


1 


Double walled construction, outer body made of GI sheet , 
Properly powder coated and inside chamber made of choice of 
Stainless steel sheet 304 quality . 
Temp : Range 5C to 60 ° C , 
controlled by digital disply temp: Indicator cum controller with built 
in on delay, Accuracy + 0.5 ° C , an air circulation fan ensures 
even temp : in the cabinet . Provided with plexy glass door inside , 
which makes it possible to insepet the speciments without disturbing 
the temperature. Supplied with adjustable shelves. Equipped with 
C. F. C. free compresser and refrigerant with 1 KVA stabilizer size 
56 x 43 x 84 cm , Capacity 170 ltr. 


6 


1 


Water Bath Rectangular 
with Digital Temp. 
Controller (RING TYPE ) 
Provided with concentric 
rings on hole dia of 75 m.m 
suitable to work on 220 V 
AC supply 


Double walled construction, outer body made of M.S sheet powder 
coated , inner body made of S. S. 304 quality sheet glass wool 
insulation , fitted with 300C to 1100 C imported Thermostats. 
BATH SIZE IN CM : 35 x35 x12.5 ; 
Watts : 1500 No. of Holes 9 


7 


Electric Bunsen Burner 


2 


Electrically operated S. S. Housing, Ceramic crucible for rapid 
heating . Temp : up to 6000C , models available with or without 
Energy regulator, watts 300 , WITH ENERGY REGULATOR 
model No. KDH2 


8 


1 


Laminar air flow cabinet 
( vertical flow ) 


Air flow in horizontal way ( 175 Hp motor -1440rpm , HEPA filter 
efficiency, 99.99 % with cold DOP, 99.97 % with hot DOP, 
velocity 90 ft/min +/- 20 % , noise level less than 65 db . vibration 
0.00005 cm , double filtration of air through, pre filters and HEPA 
filters, laminar flow cabinet made of CR Sheet . All Exterior 
surfaces duly powder coated and over coated with P. U. paint , 
all the interior portions powder coated and over coated by epoxy 
or rubber based paint , weather resistant. Stainless Steel table top , 
front and side of the working table are paneled with 3 mm 
polycarbanate transparent glass door . Equipped with 
U. V. Germisidal light , Fluorescent light provided cock for gas / air, 
pre filter & HEPA filter, static inclined pressure manometer . Cat 
No. Working Area in cm 120 x 60 x 60 Approx. External dimensions. 
in cm Lx W x H in cm Minipleat HEPA 128 x 76 x 198 


9 


1 


Elecrtic Muffled 
Furnace 


High temperature Muffle Furnace with Maximum temperature 1150 ° C 
Working temperature 1100 ° C . Smaller size muffle concealed type and 
bigger size muffle fabricated with grooved refractory, open element 
type insulated with ceramic wool POWER 2 KW 


Internal Dimension in cm 12 x 12 x 25 


( Sd . ) 


Govt . Engineering College , 
Thrissur - 680 009 . 


Principal. 
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SHORT TENDER NOTICE 


No. D2 / 6228 / 20 / GECTCR . 


16th October 2020 . 


Sealed tenders are invited for accessories for 
Electronics and Communications Engineering Department 
of Government Engineering College , Thrissur, Kerala . 


application to the Principal, Govt . Engineering College , 
Thrissur obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
? 476 + postal charge ( t 400 + 18 % GST + 1 % Flood Cess ) 
which is the price fixed for a form / set of forms and which 
is not refundable under any circumstances . The tender 
forms are not transferable . Sale of tender forms will be 
closed at 12 Noon on 30-11-2020 . Cheques , postage 
stamps , etc. , will not be accepted towards the cost of 
forms, nor will the forms be sent per V.P.P. 


Approximate Cost_X 1,59,250 . 


ITEM DESCRIPTION 


SI . 


Items 


Specifications 


Oty.. 


No. 


1 


Soldering 

Iron 


30W , 230V AC 50 Hz Input 
Supply, 2 soldering tips and 1 
safety stand , 1 year warranty 


30 


Tenders should be accompanied by EMD of 1 % , 
subject to a minimum of 1,500 of the amount by DD 
drawn in favour of the Principal , Govt . Engineering 
College , Thrissur with an agreement in Karala Stamp Paper 
worth 3 220. Details can be had from the Govt .. 
Engineering College Office working hours . 


2 Temperature ( a) Digital Temperature Readout 20 

Controlled for Set/Run Models 
Soldering ( b ) MCH Solid state Element 
Station 

used as compares to winding 
element used in other s 
products.. 


Govt . Engineering College , 
Thrissur.. 


( Sd . ) 
Principal . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


( c ) Temperature Range : 200 to 

480 deg C. 


നമ്പർ ഡി 3 11406 2020 ജി . സി . ഇ . കെ . 


2020 ഒക്ടോബർ 20 . 


( d ) Guaranteed Operation 1000 

hours .. 


കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ലൈബ റി യിൽ ബുക്ക് വെവയ് ക്കു ന്ന തി നായി അല മാര 
( 10 എണ്ണം ) വിത രണം ചെയ്യുന്ന തിന് താല് പ ര്യ മുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


( e ) Genuine Soldron quality 

product with 6 months 
Warrenty.. 


അടങ്കൽ തുക ? 1,73,609 . 


( f) ESD Safe 


ദർഘാസുകളുടെ വില : 


3 


IC Plucker/ 


Stainless Steel 


25 


Puller 


ഒറിജിനൽ ? 452 . 


4 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്-1 226 . 


Dimmerstat 
(( Autotrans 

former ) 


270 VAC / 10AMPS 


3 


തപാൽ വഴി- 3 452 + 30 . 


50 


5 Desoldering Manual type , all Metal body 

Pump 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 16-11-2020 , 2 മണി . 


6 


Solder 


10 


60/40 flux core type , 500 gms 
roll 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും-- 16-11-2020 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17-11-2020 , 
11 മണി . 


The envelop containing the tender should bear the 
superscription " Tender No. D2 / 41 / 2020-21 due on 
30-11-2020 ” and should be addressed to the Principal , 
Government Engineering College , Thrissur, Kerala . 

Last date for receipt of tender will be 30-11-2020 , 
2 p.m. Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened at Government Engineering College , Thrissur, 
on 30-11-2020 , 3 p . m . in the presence of such of the 
tenders or their authorised representatives who may be 
present at that time . Intending tenderers may , on 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളൂ . ദർഘാസ് നമ്പർ , തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്ര വച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന മേൽവിലാസ 
ത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും X 200 വിലയുള്ള കേരള 
മുദപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Gaz . No. 45 / 2020 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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SPECIFICATIONS OF LIBRARY RACK DOUBLE FACED 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം 
വരെ വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


Sl. 
No. 


Description 


Qty. 


1 


No. D3-1406 / 2020 / GCEK . 


20th October 2020 . 


Sealed tenders are invited for the Purchase of Book 
Racks and Shelves to keep books in the library of Govt . 
College of Engineering, Kannur. 


Approximate Cost — 1,73,609 . 


( 1 ) Double faced library book Stack of size 5 
2285 mm H x 965 mm L x 560 mm D in having 
14 panels in the unit . Each panel will have a 
built - in back rest, sliding book stopper which 
slides in the dovetail groove of the Panels 
and lable holder, The Panels are vertically 
adjustable at 19mm pitch on the Columns 
suitable for adding extra module . Extreme ends 
of the unit will be closed with Box type side 
covers , An index pocket and range indicator 
will also be provided for each unit . 
Additional Bay suitable for the above main 
unit in 900 mm length with 14 Panels 

5 


Cost of tender form : 


Original — 452. 


Duplicate 226 . 


2 


By Post (Original) — 452 + 30 . 


Last date and time of sale of tender form 
16-11-2020 , 2 p . m. 


Material Specification 


Last date and time receipt of tender 
16-11-2020 , 3 p . m. 

Date and time of opening of tender - 17-11-2020 , 
11 a, m. 


The Library Racks components shall be fabricated 
from selected quality cold rolled steel sheet conforming to 
IS 513. The thickness of the components shall be as 
follows: 


Column Shoes 2 mm thk 


Columns, Side Brackets are 1.2 mm thk 


Bracing are 2 mm thk Book Stoppers are 1.6 mm thk 


Side covers are 0.8 mm thk 


Shelves are 1 mm thk 


Finish 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders to be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a remittance of above prices 
fixed for the same and which is non - refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . Cost 
of tender form is only acceptable by money order or cash 
remittance to this office . As per condition the tenderer 
should send along with his tender an agreement executed 
and signed in Kerala Stamp Paper value of 200 and 
Earnest Money Deposit 1 % of the total cost of articles 
tendered . Tenders without agreement, tender form and 
Earnest Money Deposit will be rejected. 


All Steel components shall be finished with high 
grade Epoxy Polyester Powder coating having a dry film 
thickness of 35 to 45 Microns on pretreated and 
phosphated surface. 


Govt . College of Engineering, 


( Sd . ) 


Kannur. 


Principal. 
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